R/V DAN MOORE STATION LOG 


STATION CRUISE NO. LONGITUDE 
(2-5) (6-8) (22-25) 
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SUR. TEMP. BTM TEMP. AIR TEMP BAROMETER WIND DIR. WIND SPD. 
(26-29) (30-31) (32-33) (34-35) (36-38) (40-41) (42-43) 


WEA. BTM TYPE GEAR SIZE TM. START MIN. FISHED 
(45-46) (47-48) (52-54) (56-57) (58-60) 
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RIG TOTAL FINFISH TOTAL SHELLFISH TOTAL OTHER 

(61-62) (63-67) ) (72-75) (76-80) 
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RIG TOTAL FINFISH TOTAL CRUSTACEANS TOTAL SHELLFISH TOTAL OTHER 
(61-62) (63-67) (68-71) (72-75) (76-80) 
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DEPTH 
POSITION LATITUDE LONGITUDE LORAN Tf Eten on TIME ON STATION 


GEAR DATA: 


SPECIAL MODIFICATIONS 


OPERATIONAL COMMENTS 


OBSERVATIONS 


Digitized by the Internet Archive 
in 2017 with funding from ki 
IMLS LG-70-15-0138-15 


« 
httos://archive.org/details/danmoore221500unse 
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R/V DAN MOORE SPECIES LIST - FINFISH 
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SPECIES NO, WEIGHT SIZE 
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Alosa aestivalis —~ 


Alosa pseudoharengus 


Alosa sapidissime 
Brevoortia tyrannus 
Carcharias taurus 


Centropristes straitus 


Centropristes philadelphicus 


Cynoscion nebulosus 
Cynoscion regalis —~ 
= 


Etrumeus sadine 


Lagodon rhomboides 
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Larimus fasciatus 


Leiostomus xanthurus 


Lophius americenus —~ 


Menticirrhus americanus 
Menticirrhus littoralis 


Mustelus canis — 

Orthopristis chrysopterus 
Perelichthys dentatus 
Peralichthys lethostiema 
Peprilus alepidotus 
Peprilus paru 
Pomatomous saltetrix 
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Poronotus triacanthus 


Prionotus carolinus 


Prionotus evolans 
ja eglenteria — 
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Scomberomorous maculatus 
Sphaeeroides meculatus 
Stenotomus chrysops 


Synodus foetens 
Squalus acanthias 
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